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IL SINDACO 


Ordinanza n. 05/S del 26.08.2016 


OGGETTO 


Sospensione dell'erogazione del gas metano su tutta la rete di 
distribuzione sul territorio del Comune 


IL SINDACO 

• Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e stato 
colpito alle ore 3.36 circa da un terremoto di notevole magnitudo e da successive 
scosse di forte intensita; 

• Considerato che in data 25 agosto 2016 e stato dichiarato lo stato di emergenza in 
ordine ai suddetti eventi sismici che comportano I'eccezionale rischio di 
compromissione degli interessi primari e la necessity di rimuovere ogni situazione che 
determini pericolo per le popolazioni; 

• Rilevato che a causa dell'evento sismico la rete di distribuzione del gas metano e le 
singole utenze potrebbero aver subito danneggiamenti che ne pregiudicano il 
funzionamento in sicurezza; 

• Ritenuto di dover provvedere in merito, stante I'esigenza di tutelare la pubblica e 
privata incolumita, in attesa che vengano eseguite le verifiche tecniche sulla 
funzionalita della rete e delle utenze; 

• Visti gli articoli 50 e 54 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche e 
integrazioni; 

• Visto Kart. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225; 

• Visto Tart. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112; 

ORDINA 

• Per i motivi esposti in premessa, la sospensione dell'erogazione del gas metano su 
tutta la rete di distribuzione del territorio comunale, provvedendo alia chiusura 
immediata delle reti di distribuzione e di tutte le utenze civili ed industriali; 

• La fornitura del gas metano potra essere riattivata solo ed esclusivamente per i tratti 
di rete gia verificati e per gli edifici che risulteranno agibili a seguito alia verifica 
effettuata dal person ale preposto; 


AWERTE 

• Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico del concessionary della rete di distribuzione che ne 
rispondera in via civile, penale ed amministrativa; 

DISPONE 

• Copia del presente provvedimento e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, al 
concessionario della rete di distribuzione ed agli Enti di coordinamento degli interventi 
di Protezione Civile competenti; 

• I W.FF. sono incaricati per la verifica della esecuzione della presente ordinanza. 
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